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PART III 


Irrigation Department 


TENDER NOTICE 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


No. W4 (C ) 1654 /97 . 


26th December 2011 . 


2 


The Superintending Engineer, Minor Irrigation Circle, 
Thiruvananthapuram on behalf of the Governor of Kerala 
invites competitive tenders for the following works in 
sealed cover superscribing the name of work from the 
Registered Contractors of Irrigation and Public Works 
Departments . 

The firm period of the tender will be 4 ( four) months 
from the date of receipt of tender . 


37/SEMI/ 2011- 12 — Construction of water 
tank and side wall and pipe laying of 
water distribution work in Open 
Prison of Nettukalthery in Kallikkadu 
Panchayath ( Thiruvananthapuram ) 
- 29, 00 ,000 
38/SEMI/2011- 12 — PM — Protecting the 
side of Podimattom Mukkaly thodu near 
Modukkakuzhy bridge in Parathodu 
Panchayath (Kottayam ) — · 17,00 ,000 


50,000 


3 


42,500 


EMD 


Sl. Tender No. and Name of work , related 
No. Division with Estimate PAC 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


Cost of tender documents — 9,700 + VAT @ 4 % for 
Sl. No. 1 , · 4 ,400 + VAT @ 4 % for Sl. No. 2 and 
- 2 ,600 + VAT @ 4 % for Sl. No. 3 . 


36 / SEMI/2011 - 12 — Construction of a 
Storage weir across Chittar thodu 
Vattakkallu Bhagam in front of 
St. Aphrem School in Kanjirappally 
Taluk (Kottayam ) — - 64 ,25,000 


Class of eligible contractor — ‘ A ’ Class for Sl. No. 1 
and B Class and above for Sl. Nos . 2 , 3 . 


50 ,000 


Time of completion of work — 9 months for Sl. No. 1 
and 6 months for Sl. Nos. 2 and 3 . 
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- ( 1) 


2 37/എസ് . ഇ . എം . ഐ .| 2011 - 12 - കള്ളിക്കാട്ടു 

പഞ്ചായത്തിൽ നെട്ടുകാൽതേരി തുറന്ന 
ജയിലിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക്, പാർശ്വഭിത്തി, 
ജലവിതരണത്തിനായി പൈപ്പ് ഇടൽ എന്നീ 
പണികൾ ( തിരുവനന്തപുരം) - 29, 00 ,000 


50,000 


3 38/എസ് . ഇ . എം . ഐ ./ 2011- 12 - പി . എം . 

പാറത്തോട് പഞ്ചായത്തിൽ മൊടുക്കാക്കുഴി 
ബ്രിഡ്ജിനുസമീപം പൊടിമറ്റം മുക്കാലി 
തോടിന് സംരക്ഷണഭിത്തി കെട്ടുന്ന പണികൾ 
( കോട്ടയം ) - - 17,00,000 


42, 500 


Tender documents and other particulars can be 
obtained from the office of the undersigned on all 
working days commencing from 24 - 1- 2012, 25 -1 - 2012 and 
27 -1 -2012 up to 4 p . m . A Preliminary Agreement in the 
prescribed form in Stamp Paper worth - 100 should also 
be executed and submitted along with the tender . 
Tenders received without Preliminary Agreement will be 
summarily rejected . According to the provision of Kerala 
Construction Workers Welfare Fund Act, 8 (2 ) 1984 , the 
Contractor who is undertaking construction of work has to 
remit 1 % of total cost of construction as contribution 
towards the Kerala Construction Workers Welfare Fund . 
The EMD should be pledged in favour of the 
Superintending Engineer, Minor Irrigation Circle , 
Thiruvananthapuram and submitted along with the tender. 

The sealed tenders should reach the office of the 
undersigned by post/speed post on or before 4 p . m . on 
31- 1 - 2012 . Under any circumstances the tenders received 
directly or by courier will not be accepted . The tender 
will be opened at 4 . 30 p . m . on 31 - 1 - 2012 by the 
undersigned or an authorized person in the presence of 
tenderers who are present at that time. The tenders will 
not be received in person direct under any circumstances . 
If the tender date is declared to be a holiday the tenders 
will be received on the next working day upto 4 p . m . and 
will be opened at 4 . 30 p . m . Earnest Money will not be 
accepted in the form of Indira Vikas Pathra . Labour 
Contract Societies should produce certificates from 
competent authority (from concerned Joint Registrar ) 
showing their class of registration , work in hand , financial 
limit of total works, they can take up at a time and 
eligibility certificate while purchasing the tender 
documents and submit along with the tender documents. 
All the conditions prevailing in respect of the tenders in 
Kerala PWD and as per the G . O . ( P ) No. 84 /97 /PW & T 
applicable to the above work also . 


ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
- 9, 700 + വാറ്റ് (4 %), ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 4, 400 + വാറ്റ് ( 4 %), 
ക്രമനമ്പർ 3- ന് - 2, 600 + വാറ്റ് (4 %). 
- കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - കമനമ്പർ 1- ന് " എ ക്ലാസും, 
ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും " ബി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും. 

പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 
1- ന് 9 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3- നും 6 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 24 - 1- 2012 
മുതൽ 27 -1- 2012 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ എല്ലാ പ്രവർത്തി 
ദിവ സ ങ്ങ ളിലും താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാ ല യ ത്തിൽനിന്നും ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാ സു 
ക ളു ടെ കൂടെ - 100 (നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിലുള്ളതുപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർപ്രതം 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . പാഥ മിക കരാർപ്രതം ഇല്ലാതെ 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണി 
ക്കുന്നതല്ല. 1984- ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പ്അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുതപണിയെടുക്കുന്ന 
കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 
ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് 
നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. നിരതദ്രവ്യം തിരുവനന്തപുരം 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റി 
എടുക്കത്തക്കരീതിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ തപാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന 
മാത്രം 31- 1-2012, 4 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
- നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച 
കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലഭിച്ച 
ദർഘാസുകൾ 31 - 1- 2012 വൈകുന്നേരം 4. 30 മണിക്കുതന്നെ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേദിവസം 
അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 4 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതുംഅന്നേദിവസം 4. 30 മണിക്ക്തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാ വികാസത സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ജലവിഭവ 
വകുപ്പിലെയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെയും ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ, 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത , കൈവശമുള്ള 
പണികൾ, അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ സാമ്പത്തിക 
പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം 
സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യർ, തിരു വ ന ന്ത പുരം താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകത കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസിന്റെ പേരും നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽ 
മുഖാന്തിരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു 
സ്വീക രി ക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 ( നാല്) മാസം വരെ 
ആയിരിക്കും. 


- (3 ) 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 
ക്രമ 

- നിരതദ്രവ്യം 
പേരും ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷനും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽതുകയും 

(2 ) 
1 36/എസ്. ഇ . എം . ഐ ./ 2011 - 12 - കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 

താലൂക്കിൽ വട്ടക്കല്ലു ഭാഗം സെന്റ് എഫയിം 
സ്കൂളിന് മുൻവശത്തായി ചിറ്റാർ തോടിനു 
കുറുകെ സ്റ്റോറേജ് വിയറിന്റെ നിർമ്മാണം 
( കോട്ടയം ) - 64,25, 000 


- 50 , 000 
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ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജി സ് ടാ റിൽനിന്ന് ലഭിച്ചത് 
ടെണ്ടർ വാങ്ങുന്ന സമയം ഹാജരാക്കേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. കേരള ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ 
ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകളും ജി . ഒ . ( പി ) നമ്പർ 
84/ 97/ പി. ഡബ്ളൂ . ആന്റ് റ്റി . പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


-- പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പ്എന്നീ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു 
കളിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


Office of the Superintending Engineer, 
Minor Irrigation Circle , 
5th Floor, Jalavijnana Bhavan , 
Ambalamukku , Kowdiar P. O ., 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram - 3. 

Superintending Engineer. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 

- ( ഒപ്പ്) 
വൻകിട ജലസേചന വിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
തിരുവനന്തപുരം. 

എഞ്ചിനീയർ. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- നമ്പർ എച്ച്. ഡി .- 1579 / 1995. 


2012 ജനുവരി 2. 


നമ്പർ ഡി2 - 217 / 2005. 

2011 ഡിസംബർ 28 . 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി വൻകിട ജലസേചന വിഭാഗം 
സൗത്ത് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, തിരു വ ന ന്ത പുരം താഴെ പറയുന്ന 
പവ ത്തികൾക്ക് അനുയോജ്യ രായ അംഗീകൃത കരാറു 
കാരിൽനിന്നും മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തി 
യുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കൊറിയർ സർവീസ്മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയാകു ന്ന 
പക്ഷം അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ഇതേ സമ യ ങ്ങ ളിൽ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുക യും - 1 / എ . ഇ . ഇ ./ എ . എ സ് . എ സ് . ഡി / 2 011 - 12 
വെള്ള പൊക്കക്കടു തി ക ൾ 2011 - 12 - കിള്ളി യാ റിന്റെ 
വല തുക ര യിൽ കാട് വെട്ടി പാലത്തിന് താഴ് ഭാഗത്ത് 
ബണ്ടിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ - S 1,80 ,000 . 
- നിരതദ്രവ്യം - 4,500. 
- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 24- 1- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും- 27 - 1- 2012 വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 -1- 2012 വൈകുന്നേരം 4.30 മണി. 

കരാറു കാരുടെ യോഗ്യത - " ഡി ക്ലാസും അതി നു 
മുകളിലും. 
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 2 മാസം 

കേരള സർക്കാരിന്റെ - 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ 
ജല സേചന വകു പ്പിന് ബാധക മായ പാഥ മിക കരാറും 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ 
ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. 1990 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി . ഒ. ( എംഎസ്.) നമ്പർ 135/ 97 / 

കോ - ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13 - 11 - 1997 നിഷ്കർഷിക്കുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, ആശ്രാമം, കൊല്ലം താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യ ത യുള്ള അംഗീ ക്യത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്ര വച്ച് 
ക വ റു ക ളിൽ രജി സ്റ്റർ ചെയ്ത് ത പാ ലിൽ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ വഴിയോ നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസങ്ങൾക്ക് വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയല്ല. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം അവധി ആയാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ദർഘാസ് പ്രകാരമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് സ്വീക 
രിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതും ആണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 
കരാറുകാർ അവരുടെ കരാർ ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടു 
ത്തിയ പകർപ്പും, ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘ 
ങ്ങൾ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ നൽകുന്ന നടപ്പുവർഷത്തെ 
യോഗ്യത , കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ കണക്ക് അവർക്ക് 
എടുക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ 
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും (ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് 
രജിസാറിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്) ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുക യും - 241 2 011 - 12 - വെള്ള പോക്ക് നിയ ന്തണം 
ആ ദി ച്ച ന ളൂ ർ പ ഞ്ചാ യ ത്തിലെ കെ . എ . പി . 
അ ക്വ ഡ ക് ടിന് സമീപം ഇത്തി ക്ക ര ന ദി യു ടെ തീര 
സം രക്ഷണം- 12. 50 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം - - 31,250. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - - 1,900 + വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് പ്രമാണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 1- 2012, 4 മണിവരെ. 


- ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 24 - 1- 2012, 4 മണിവരെ. 


ദർ ഘാസ് ( പമാണം തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 24-1- 2012, 4. 30 മണി. 


17th JAN. 2012] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " സി യും ഉപരിയും. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 8 മാസം. 


ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്ന കാലാവധി- 4 മാസം. 


ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിലേയും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധന 
കളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ജലസേചന വിഭാഗം, 

(ഒപ്പ്) 
കൊല്ലം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


- ദർഘാസ് ( പമാ ണങ്ങളും മറ്റു വി വ ര ങ്ങളും, ഇ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണമായോ മണി യോർ ഡ റായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനു 
വേണ്ടി അയക്കുന്ന തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ 
ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് പ്രമാണം തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെ 
ടു മ്പോൾ പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമേ ത പാൽ 
കൂലിയായ - 30 ( നിലവിലുള്ള തപാൽ ചാർജ്ജ്) അടയ്ക്കേ 
ണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് 
മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും 
ആകുന്നു . ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറു 
കാർ ( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ 
കോൺ(ടാക് ട് രജി സ് ട്രേ ഷൻ സർട്ടി ഫി ക്ക റ്റിന്റെ 
ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് 
ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 28-4-1990 ജി . ഒ. ( എംഎസ്.)/ 39/90/ പി. ഡബ്ലിയു . ഡി. 
ഉത്തരവനുസരിച്ച് കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100- ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി .- 1/ 2008. 


2012 ജനുവരി 3. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പാജക്ട് സബ് 
ഡിവി ഷൻ നമ്പർ - 1, ഭൂ ത ത്താൻകെട്ട് താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ( പിറവം പ്രാജക്ട് സർക്കിളിന്റെ കീഴിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്) അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
( സി - യും അതിനുമുകളിലും) മത്സര ദർഘാസുകൾ, പ്രവൃത്തി 
യുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം 
കവറുകളിൽ 28 - 1 - 2012 -ാം തീയതി പകൽ 3 മണിവരെ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 
മുഖാന്തിരം രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി 
രിക്കണം. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരമോ, നേരിട്ടോ ഉള്ള 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാല താ മ സ ങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്ത ര വാ ദി 
ആയിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 
അവധി ആയാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
ഷെഡ്യൂൾ വിൽപ്പന 24 - 1 - 2012 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ടെണ്ടർ 
തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ തപാ ലിൽ ലഭിക്കുന്ന 
ദർ ഘാ സു കൾ മാത്രമേ പരി ഗ ണിക്കു ക യു ള്ളൂ . ടെണ്ടർ 
തീയ തി യിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് അ സി സ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ 
മറ്റു ദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- 1989 വർഷത്തിലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നിയമം അനുസരിച്ച് കരാറുകാരുടെ 
ഓരോ ബില്ലിൽ നിന്നും 1 % കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ 1990 വർഷ 
ത്തിലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് 
ബാധകമാണ്. 21 - 11 - 1992 - ലെ ജി . ഒ. ( എം . എസ്.) / 96 / 92 / 
പി. ഡബ്ലിയു . ഡി. ഉത്തരവുപ്രകാരമുള്ള ഗ്യാരണ്ടി പിരീഡിനെ 
സംബ ന്ധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ കളും 10 - 8 - 1997 - ലെ ജി . ഒ . 
( പി ) / 84 / 97 / പി. ഡബ്ലിയു . ഡി . ഉത്തരവു പ്രകാരം ജലവിഭവ 
വകുപ്പിനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള 
എല്ലാ നിയമങ്ങളും 13 - 11- 1997 - ലെ ജി . ഒ. ( എംഎസ്.)/ 135/ 97 
സഹകരണ ഉത്തരവുപ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ കരാർ പണികൾ 
ലേബർ കോൺടാക്ട് സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾക്ക് 
നൽകുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


- മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസു 
കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലയും നില വി ലു ള്ള മറ്റ് 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധ ക മാ ണ് . യാതൊരു 
കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് നിർത്തിവയ്ക്ക 
കയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ 
ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 24- 1- 2012 രാവിലെ 10 മണി 
മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അട ങ്കൽ 
തുകയും - 17 | എ . ഇ . ഇ .1/ 2011 - 12 -- പി . വി . ഐ . പി - പെരുമറ്റം 
മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 700 മീറ്ററിലെ തകർന്നു 
പോ യിട്ടുള്ള ഭാഗ ങ്ങ ളുടെ പുന രു ദ്ധാ രണ വേല കൾ 
2, 50, 000 . 


നിരതദ്രവ്യം - 6, 500 . 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 500 + വാറ്റ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ 
പ്രൊജക്ട്, 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 1, 
ഭൂതത്താൻകെട്ട്. 


( ഒപ്പ്) 

അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 1 മാസം. 
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TENDER NOTICE 


No. DB. TN/1 /99 . 

23rd December 2011 . 
The Superintending Engineer, Minor Irrigation Central 
Circle, Ernakulam on behalf of the Governor of Kerala 
invites competitive tenders in sealed covers Superscribing 
the name of works from contractors registered in Kerala 
PWD /Irrigation Department having "B Class and above 
for the work . 

Tender forms will be issued and received as detailed 
below . Tenders will be received by registered post/speed 
post only. Tenders submitted directly or by courier service 
will be rejected . The tenders received after the stipulated 
date and time due to postal delays or any other reason will 
not be considered . 

Tender No . and Name of work with Estimate 
Amount - 54/ SEMICC/ 2011 -12 - Rectification Work 
Kandampuzha Re-lift scheme in Varappetty panchayath — 
- 16, 52 ,000. 

EMD 41,300 . 
Cost of tender forms - - 2 ,500 + VAT + Cess . 

Date and time of issue tender forms — 25 - 1 - 2012 , 
10 a. m . to 27-1-2012 upto 1 p. m. 

Last date and time of receipt of tender forms 
1- 2-2012 upto 3 p. m . 

Date and time of opening of tenders 
1 - 2 - 2012 at 3.30 p . m . 

Class of contractor - " B class and above. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട 
ജലസേചന മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറു 
കാ രിൽനിന്നും പവ്യത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച് 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് 
സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയി മാത്രം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തര 
വാ ദി യാ കു ന്ന ത ല്ല . കൊറിയർ സർവ്വീസി ലും നേരിട്ടും 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 - ന് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീ 
യറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
തത്സമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിതദിവസം 
അ വ ധി ആയിരു ന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അ ത് സ്വീക രി ക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെ 
- ആയിരിക്കും. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 54 /എസ്. ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2011- 12 - വാരപ്പെട്ടി 
പഞ്ചാ യ ത്തിലെ കണ്ട മ്പു ഴ റീ - ലിഫ്റ്റ് സ് കീമിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - - 16,52,000 . 

നിരതദ്രവ്യം - - 41,300. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 2,500 + വാറ്റ് + സെസ്സ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
25 - 1- 2012 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 27 - 1 - 2012 ഉച്ചയ്ക് 
1 മണി വരെ. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 1-2 -2012 വൈകിട്ട് 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 1- 2 - 2012 
വൈകിട്ട് 3.30 മണി. 


Time of completion — 6 months. 

Tenders will be opened by the Superintending Engineer, 
or the officer authorized by her in the presence of the 
tenderers or their authorized agents present at that time. If 
the last date of receipt of tender happens to be holiday , 
tenders will be received and opened on the next working day. 
The firm period of the tenders will be four months from the 
date of receipt of the tender. 

Tender documents and other details of tenders can 
be obtained from the office of the undersigned . Tender 
documents sold to one party are not transferable to 
another. Written application quoting registration number 
and enclosing registration card should be produced for 
obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed 
with preliminary agreement in stamp paper worth Rs. 100 
and sufficient EMD pledged in favour of Superintending 
Engineer, Minor Irrigation Central Circle , Ernakulam . 
Tenders without sufficient EMD and preliminary agreement 
will be summarily rejected . As per 1989 Kerala 
Construction Workers Welfare Fund Rule ( 2 ) , the 
contractor is liable to remit 1 % of the total expenditure of 
work done towards the KCWW Fund . All rules and 
regulations of tenders prevailing in the Irrigation 
Department/ PWD are applicable to this tender also . 


കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം " ബി ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പു 
വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങൾ പരസ്പരം 

കൈമാറുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം - 100 
(നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് 
ഏതു സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതു 
മായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 
ആ വ ശ്യ മാ യ നിര ത ദ വ്യം കെട്ടി വയ്ക്കാ ത്ത തു മായ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ ( 2 ) വകുപ്പനുസരിച്ച് 
പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ 
( പവർ ത്തി യുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1 % നിർമ്മാണ 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക്നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 
- കേരള പൊതു മരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പുകളിലെ 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Minor Irrigation Central Circle , 
Ernakulam. 


(Sd.) 
Superintending Engineer. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 2) 


( 3) 


7 40 / 2011 -12 - പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്തിൽ 
ഊരനാട്ടുചിറ റഗുലേറ്ററിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് 
ഇടതു വശത്ത് അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പ ണി ക ൾ ( ടാ ക് ട ർ പാ സ്ന ജി ന്റെ 
നിർമ്മാണവും- - 11, 00,000 

27 , 500 


നമ്പർ ഡി . ബി . 1/ 97 . 

2011 ഡിസംബർ 23 . 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
കളുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവീസിലൂടെയും 
നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന തും അന്നേ ദിവസം 3 . 30 - ന് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറോഅദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


8 41/ 2011 - 12 - പാലക്കുഴ പഞ്ചായത്തിൽ 
മണികണ്ഠൻ ബ്രിഡ്ജിനു സമീപത്തുള്ള 
തോലാ നിക്കുന്നേൽ തോടിന്റെ പാർശ്വ 
സംരക്ഷണ ജോലികൾ - - 10 ,00,000 25,000 


9 


42/ 2011 - 12 - പാലക്കുഴ പഞ്ചായത്തിൽ 
കണ്ണോത്തുകുഴി ഫുട് ബ്രിഡ്ജിന്റെ താഴെ 
ഭാഗത്ത് മാറിക തോടിന്റെ പാർശ്വ 
സംരക്ഷണ ജോലികൾ - - 10, 00, 000 


25, 000 


കമ 
നമ്പർ 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

( 2 ) 


( 1) 


( 3 ) 


- 1 34/201 -12- രാമമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ കാവുംതാഴം 

പാമ്പൂരി പാടശേഖരത്തിൽ ഒരു ലീഡിംഗ് 
ചാനലിന്റെ നിർമ്മാണം- - 10 ,00 ,000 


10 43 / 2011- 12 – രാമമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ 

നമ്പർ 3 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 
ആറ്റുവേലി പാടശേഖരത്തിലെ ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റേയും ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റേയും 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - Y 10,00,000 

25,000 
11 44/ 2011 -12 - പിറവം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 

പാഴൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 
ബ്രാഞ്ച്കനാലിന്റെ സൈഫണിന്റെ പുനർ 

നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - - 10 ,00,000 | 25, 000 
12 45 / 2011 - 12 - പിറവം പഞ്ചായത്തിൽ 

തതോട്ട ത്തിൽ അത്താഴം ഭാഗ ത്തിനു 
സമീപത്തുള്ള മുളക്കുളം നോർത്ത് ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാലിന്റെ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - " 12 ,00,000 

30 , 000 
13 46/ 2011 - 12 - പിറവം പഞ്ചായത്തിൽ 

കളമ്പൂർ സൗത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ 
ഫിഷർമെൻ കോളനി ബ്രാഞ്ചിന്റെ അഭിവൃദ്ധി 
പ്പെടുത്തൽ- - 8,00,000 

- 20 , 000 


25, 000 


- 35 /2011 -12 - പാമ്പാക്കുട ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
പദ്ധതിയുടെഅഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ- രാമമംഗലം 
പഞ്ചായത്തിൽ വരണ്ടകം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 
അവസാനഭാഗത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം 
- 7 ,00, 000 

| 17 ,500 


3 


36 /2011 - 12 - പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്തിൽ കലുങ്കു 
പാലം മ ത ൽ ഇ ടു മു ി വ ര യു ള്ള 
നാട്ടു തോടിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും 
സൂയിസിന്റെയും ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റേയും 
നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികളും - 
- 12,50, 000 


e 


14 47/ 2011-12 - മണീട് പഞ്ചായത്തിൽ നെച്ചൂർ 

ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ കനാലിന്റെ അഭിവൃദ്ധി 
പ്പെടുത്തൽ - 10,00, 000 


25,000 


31,250 


- 37/ 2011 - 12 - രാമമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ 
മാമലശ്ശേരി പമ്പ് ഹൗസിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടു 
ത്തലും പൊറ്റമറ്റത്തിൽത്താഴ ത്തേക്കുള്ള 
ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും - 
- 9,50,000 


15 48/2011 - 12 - ഇലഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിൽ 

വാഴയ്ക്കാമറ്റം ക്രോസ് ബാറിന്റെ താഴെ 
ഭാഗത്ത് വാഴയ്ക്കാമറ്റം പാടശേഖരത്തിനു 
സമീപമുള്ള ഇലഞ്ഞി തോടിന്റെ അത്യാവശ്യ 
പാർശ്വസംരക്ഷണ ജോലികൾ - - 12, 50,000 


31,250 


23 , 750 


16 


49 / 2011 - 12 - പാലക്കുഴ പഞ്ചായത്തിൽ 
വാർഡ് നമ്പർ 9 - ൽ മാങ്കുഴി താഴം കോസ് 
ബാറിനു സമീപം ആലപ്പുഴ തോടിന്റെ 
പാർശ്വസംരക്ഷണ ജോലികൾ - - 8, 00 , 000 20,000 


5 38 / 2011 -12 - രാമമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 

നമ്പർ 10 - ൽ കീഴുമുറി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
പദ്ധതിയുടെ നിലവിലുള്ള പമ്പ് ഹൗസിന്റെ 
എക്സ്റ്റൻഷനും ചേരുംകണക്കുഴി പാടത്തേ 
ക്കുള്ള ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ നിർമ്മാണവും - 
- 10 ,00 ,000 

25 ,000 


17 


50 / 2011- 12 - പാലക്കുഴ പഞ്ചായത്തിൽ 
വാർഡ് നമ്പർ 9 - ൽ മാങ്കുഴി താഴം കോസ് 
ബാറിന്റെ മേലെ ഭാഗത്ത് പാർശ്വസംരക്ഷണ 
ജോലികൾ - - 6,00, 000 


15 , 000 


6 


39 / 2011 - 12 - രാമമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽഊരമന 
പാടശേഖരത്തിൽ കൊടുങ്ങൽച്ചിറ കോസ് 
ബാറിന്റെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
- 8,00,000 


18 51 / 2011-12 - കല്ലൂർക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 

ഇളവുംകണ്ടം തോടിന്റെ പാർശ്വസംരക്ഷണ 
ജോലികൾ - - 10,00 , 000 


20,000 


25,000 


17th JAN. 2012] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


39 


( 1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 1) 


( 2 ) 


20, 000 


19 52 / 2 011 - 12 - ആ വോലി പഞ്ചായത്തിൽ 

വാർഡ് നമ്പർ 6 - ലും 10 - ലും ഉൾപ്പെട്ട 
പാത്തിക്കാട്ടിൽ താഴം തോടിന്റെ പാർശ്വ 

സംരക്ഷണ ജോലികൾ - - 8, 00 ,000 
20 53/ 2011 - 12 - ആരക്കുഴ പഞ്ചായത്തിൽ 

വാർഡ് നമ്പർ 8 - ൽ മറ്റപ്പള്ളിത്താഴം മുല്ലപ്പടി 
കൊത്ത താഴം തോടിന്റെ പാർശ്വസംരക്ഷണ 
ജോലികൾ - - 8,00,000 


20,000 


21 54 / 2011 - 12 - ആമ്പല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 

തോട്ടറപുഞ്ച തോടിന്റെ ഭഗവതിമൂഴിയിലുള്ള 
ട്രാക്ടർ പാസ്സേജിന്റെ നിർമ്മാണം - 
- 12 , 00 ,000 

| 30, 000 


22 


55 / 2 011 - 12 - ചോറ്റാനിക്കര പഞ്ചായത്തിൽ 
വാർഡ് നമ്പർ 9 - ൽ താന്നാച്ചിറ കുളത്തിന്റെ 
ആഴം കൂട്ടലും പാർശ്വസംരക്ഷണവും 
ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികൾ - - 11,00 ,000 
56 / 2011 - 12 - മുളംതുരുത്തി പഞ്ചായത്തിൽ 
മാന്തുരുത്തേൽ കലുങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം - 
- 12,00, 000 


27,500 


34 67/ 2011- 12 - ഐക്കരനാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 

പദ്ധതിയിൽ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ നവീകരണവും 
സി . സി . ക ന ാ ൽ സ ക ൻ പി റ്റി ന 
നിർമ്മാണവും - | 10 ,00, 000 

25 , 000 
35 68 / 2011 -12 - കുടുംബനാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 

പദ്ധതിയിൽ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ നവീകരണവും 
സി . സി . കനാലിന്റെ നിർ മ്മാ ണവും 
- 10,00,000 

| 25 , 000 
36 69 / 2011- 12 - - കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 

പുതുപ്പാടി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 5,80,000 

14 ,500 
37 7 0 / 2 011 - 12 - വാ ര പ്പെട്ടി പഞ്ചാ യ ത്തിൽ 

മടത്തിക്കുടി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 15,00,000 

- 37, 500 
38 71/ 2011 - 12 - ആയവന പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 

നമ്പർ 11 - ൽ കണിയാൻ തോടിന്റെ പാർശ്വ 
സംരക്ഷണ ജോലികൾ - - 11,00 ,000 

27,500 
39 72 / 2011 - 12 - കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 

മാർക്കരക്കാവ് ഭഗവതി അമ്പലത്തിനുസമീപം 
മർക്കരമറ്റം തോടിന്റെ ടി - - 9,00,000 

22 ,500 
73 / 2011 - 12 - പല്ലാരിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ 
വാർഡ് നമ്പർ 3 - ൽ വെള്ളാരമറ്റം മണിക്കിണർ 
റോഡിന്റെ സൈഡിലുള്ള കോത മം ഗലം 
പുഴയുടെ ടി - 12,00,000 

30 , 000 
41 7412011 - 12 -- കവ ള ങ്ങാട് പഞ്ചാ യ ത്തിൽ 

വാർഡ് നമ്പർ 9 - ൽ ചെമ്പൻകുഴി ബ്രിഡ്ജിന്റെ 
താഴെ ഭാഗത്ത് ചെമ്പൻകുഴി തോടിന്റെ ടി 
- 12, 00 ,000 

30,000 


23 


30 , 000 


24 


57 / 2011 - 12 - ഉദയംപേരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 
വാർഡ് നമ്പർ 3 - ൽ പണ്ടാര തോടിന്റെ 
പാർശ്വസംരക്ഷണ ജോലികൾ - - 8,00, 000 


20, 000 


40 


25 58/ 2 011 - 12 - കുമ്പളങ്ങി പഞ്ചായത്തിൽ 

തറ്റാലി ത്തറ പാട ശ ഖ ര ത്തിൽ കവർ 
സ്ലാബോടുകൂടിയ ഡയിനേജിന്റെ പാർശ്വ 
സംരക്ഷണ ജോലികൾ - - 8,00,000 

| 20, 000 
26 59 / 2011 - 12 - ടി റിച്ച് നമ്പർ 2 - ൽ ചക്യാമുറി 

നടവഴി പ്രദേശത്തെ ടി - - 8,00 ,000 | 20, 000 


27 60/ 2011 - 12 - ടി തേവങ്കോട് തോടിന്റെ ടി 

- 8, 00, 000 


20,000 


42 75 /2011 - 12 - പിണ്ടിമന പഞ്ചായത്തിൽ കരിങ്ങഴ 

ബിഡ്ജിന്റെ മേലേ ഭാഗത്തുംതാഴെ ഭാഗത്തു 
മായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കരിങ്ങഴ തോടിന്റെ 
ടി - 12 ,00 ,000 

| 30, 000 


28 61/ 2 011 - 12 - ടി ക ണ്ട ത്തി പ്പ റ മ്പ് പദ 

ശ ത്ത ക വ ർ സ്ലാബോടുകൂടിയ ഡയി 
നേജിന്റെ ടി - - 8,00,000 

20, 000 
29 62/ 2011 - 12 - ടി തറശ്ശേരി പ്രദേശത്തെ കവർ 
സ്ലാബോടുകൂടിയ ടി - - 12,50,000 

31, 250 
30 63 / 2011 -12 - കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 

വാർഡ് നമ്പർ 33 - ൽ പരുത്തേലി തോടിന്റെ 
ടി - - 6, 00 , 000 

15,000 
31 64/ 2011 - 12 -- കുന്നത്ത് നാട് പഞ്ചായത്തിൽ 

അംബേദ്കർ ഹരിജൻ കോളനി ലിറ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - - 3,20, 000 

8 ,000 


43 76 / 2011 - 12 - കവളങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 

നമ്പർ 8- ൽ ശാസ്താ അമ്പലത്തിനു സമീപമുള്ള 
നേരിയമംഗലം കോളനി തോടിന്റെ ടി 
S 9,00,000 

22 ,500 


44 77 / 2011 - 12 - പല്ലാരിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ 

വാർഡ് നമ്പർ 4- ൽ മണിക്കിണർ ബ്രിഡ്ജിനു 
സമീപം കോത മം ഗലം പുഴയുടെ ടി 
- 10 , 00 ,000 


25,000 


32 


- 65 / 2011 - 12 - വാഴക്കുളം പഞ്ചാ യ ത്തിൽ 
വാഴക്കുളം വെസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി 
യുടെ മണ്ണത്താൻ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ കവർ 
സ്ലാബിന്റേയും സി . സി . കനാലിന്റേയും 
നിർമ്മാണം - - 7 ,20,000 

18 , 000 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 4, 5, 6, 8, 
9, 10 , 11, 13 , 14, 16, 18, 19 , 20 , 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34 , 35, 
39 , 43, 44 ഇവയ് ക്ക് - 1,500 + വാറ്റ്, ക മ ന മ്പർ 2 - ന് 
S 1, 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3, 15, 29 ഇവയ്ക്ക് - 1,900 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 7 , 22 , 38 ഇവയ്ക്ക് - 1,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 12, 
21, 23, 40, 41, 42 ഇവയ്ക്ക് - 1,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 17 , 30 
ഇവയ്ക്ക് - 1,200 + വാറ്റ്, കമ നമ്പർ 31- ന് - 700 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 33 , 37 ഇവയ്ക്ക് - 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 36 - ന് 
- 900 + വാറ്റ്. 


33 6 6 / 2 011 - 12 - പൂത്യക്ക് പഞ്ചാ യ ത്തിൽ 
കറുകപ്പള്ളിലിറ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 
സി. ഡി. ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ 
എക്സ്റ്റൻഷനും സെഫ ണിന്റെ പുനർ 
നിർമ്മാണവും - - 15 ,00 , 000 


37, 500 


17th JAN. 2012] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


40 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും കമനമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ 24 - 1- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക 
ശേഷം 1 മണിവരെ, കമനമ്പർ 10 മുതൽ 17 വരെ 27 - 1 - 2012 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 18 മുതൽ 26 വരെ 
30 - 1 - 2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 27 മുതൽ 
35 വരെ 1 - 2 - 2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 1 മണിവരെ, കമനമ്പർ 
36 മുതൽ 44 വരെ 3 - 2 - 2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 1 മണിവരെ. 


കാര്യാലയം യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കു 
ന്നതല്ല. അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടു 
ത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കാരാറു 
കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
മറ്റു നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 


| ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമ യവും - ക മ ന മ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ 31- 1 - 2012 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിവരെ, കമനമ്പർ 10 മുതൽ 17 വരെ 
4 - 2 - 2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 18 മുതൽ 26 
വരെ 6 - 2 - 2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 27 
മുതൽ 35 വരെ 8 - 2 - 2012 ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 3 മണിവരെ, 
ക്രമനമ്പർ 36 മുതൽ 44 വരെ 10 - 2 - 2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 
3 മണിവരെ. 


22 ,500 


16 ,750 


15 ,250 


1 5 0 / ഇ . ഇ . 2 / 2 011 - 12 - പി . വി . എ . പി . 

പെരുമാനി ഫീൽഡ് ചാനലിന്റെ ചെ . 1200 
മീറ്ററിനടുത്ത്മണ്ണിടിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര 

പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ - 9 ലക്ഷം 
2 51/ ഇ . ഇ . 2 / 2011 - 12 - ടി റാക്കാട് എം . ഡി . 

യുടെ ചെ 3.500 കി. മീ. നടുത്ത് ടി -- - 6.70 ലക്ഷം 
- 52 / ഇ . ഇ . 2 / 2011 - 12 - ടി താമരചാൽ പുരം 

ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ . 3.00 കി. മീ . നടുത്ത് 
ടി 610 ലക്ഷം 
- 53 / ഇ . ഇ .2 / 2011 - 12 - ടി തോന്നല്ലൂർ എം . ഡി . 
യുടെ ചെ . 4. 00 കി മീ ടുത്ത്തകർന്ന ഭാഗത്ത 

ടി 8 ലക്ഷം 
- 54 / ഇ . ഇ .2 / 2011- 12 - ടി പെരിങ്ങാല എം . ഡി . 
യുടെ ചെ . 2.80 കി . മീ . നടുത്ത്തകർന്ന ഭാഗത്തെ 
ടി - 4 ലക്ഷം 
55 / ഇഇ.2/2011- 12 ടി ഐക്കരനാട് പഞ്ചായത്തിൽ 
മങ്ങാട്ടൂർ എം . ഡി . യുടെ ചെ . 400 മീറ്ററി 
നടുത്ത്മച്ചാരിക്കുടി കോളനിയിൽ കലുങ്കും ബണ്ട് 
റോഡ് നിർമ്മാണവും - 4.68 ലക്ഷം 


20,000 


പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 6 മാസം. 
- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പിട്ടി രി ക്കു ന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ പര സ് പരം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
- 100 (നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് 
അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറ ത്ത ക്ക വിധത്തിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമ 
ത്തിലെ (2) വകുപ്പനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന 
കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ മൊത്തം ചിലവിന്റെ 
ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് 
നൽകു വാനും ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിലേയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ ദർഘാ സിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


10, 000 


11 ,700 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം, കാക്കനാട്, 
എറണാകുളം. 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില – ക്രമനമ്പർ 1- നും 4- നും 
1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 1, 300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 
1,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് - 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 
900 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില്പന- 16 - 1 - 2012 മുതൽ 
18 - 1 - 2012 , 1 മണിവരെ. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം- " സി മുതൽ മുകളിലേക്ക്. 

കേരള സർക്കാരിന്റെ - 100- ന്റെ മുദ്രപ്പത്ര ത്തിൽ 
ജല സേചന വകുപ്പിന് ബാധ ക മായ പാഥ മിക കരാറും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ 
സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടി 
ല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1990 - ലെ 
കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

| ക്രമനമ്പർ മൂന്നിലെ പ്രവർത്തിക്ക് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ 
വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ബാധകമായ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ബാധകമായിരിക്കും. 

- തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി . ഒ.( എം .എസ്.) 135/ 97 , കോ - ഓപ്പറേ 
- റ്റീവ് തീയതി 13 - 11- 1997 - ൽ നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റു 
കളും കൈവശമുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. ബി -3 / 98 - 99 . 

2012 ജനുവരി 2. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പാജക്ട് ഡിവിഷൻ നമ്പർ - 2 , 
ആലുവ- 8 താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത 
യോഗ്യ ത യുള്ള അംഗീകൃത കരാറു കാ ർ , നിലവിലുള്ള 
ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരുവിവരം രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള 
കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 23 - 1- 2012 - ന് 
വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേന 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരം 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീകരിക്കു ന്ന ത ല്ല . തപാ ൽ 
വകുപ്പു മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന കാല താ മ സത്തിന് ഈ 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പെരിയാർവാലി 

- ( ഒപ്പ്) 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2, ആലുവ. എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 
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IRRIGATION DEPARTMENT 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ( 1) 


( 2) 


( 3) 


നമ്പർ ഡി . ബി - 1/ 83 . 


2011 ഡിസംബർ 29. 


44/ ഇ . ഇ .1/ പി . വി . ഐ . പി ./ 2011 - 12 
ടി ഭൂതത്താൻകെട്ട് ബാരേജിലെ ഡ്യൂട്ടി റൂം , 
ഗ്യാലറി, പമ്പ് ഹൗസ്, കൺട്രോൾ റൂം 
എന്നിവയുടെ റീവയറിംഗ് വേലകൾ 
- 2,00,000 


5 ,000 


- 6 


457 ഇ . ഇ .1/ പി . വി . ഐ . പി ./ 2011- 12 
ടി ഭൂതത്താൻകെട്ട് സബ് ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസിലെ മൂന്നാം നമ്പർ സെക്ഷൻ 
ഓഫീസിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകളുടെ 
അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - - 75,000 


1, 900 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 
പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ നമ്പർ-1, 
പെരു മ്പാ വൂർ താഴെ പറയുന്ന ഇലക് ടിക്കൽ/ സിവിൽ 
വർക്കുകൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മത്സര ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . സിവിൽ വർക്കിന് “ സി - യും അതിനു മുകളിലും 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വേലകൾക്ക് - 1.40 ലക്ഷം വരെ അടങ്കൽ 
തുകയുള്ളവയ്ക്ക് " സി - യും അതിനു മുകളിലുള്ളവയ്ക്ക് 
" ബി - യും രജിസ്ട്രേഷനുകൾ വേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
24 -1- 2012 പകൽ 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖാന്തിരം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ 
പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. കൊറിയർ സർവ്വീസ് 
മുഖാന്തിരമോ നേരിട്ടോ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താ മ സ ങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം അവധി ആയാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത 
ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്ന താണ്. ടെണ്ടർ തീയതിയിൽ ഉച്ചക്ക് 3.30 മണിയ്ക്ക് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


46 / ഇ . ഇ .1/ പി . വി . ഐ . പി . / 2011 - 12 
ടി ഭൂതത്താൻ കെട്ട് സബ് ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസിലെയും ഒന്നും നാലും സെക്ഷൻ 
ഓഫീസുകളുടെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കു 
കളുടെ ടി -- - 1,50,000 


3 ,750 


- 47/ ഇ . ഇ . 1/ പി . വി . ഐ . പി . / 2011 - 12 

ടി പെരുമ്പാവൂർ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലെ 
ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വേലകൾ ( റീവയറിംഗ്) 
- 2,00,000 


5, 000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില – ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 700, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 400 . 


നിരതദ്രവ്യം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

(2) 


(1) 


10 ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011- 12 
പി . വി . ഐ . പി . - ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ 
ചെ . 11500 മീറ്ററിലെ ഫുട് ബ്രിഡ്ജിന്റെയും 
കുളിക്കടവിന്റെയും പുനരുദ്ധാരണവും മറ്റ് 
സംരക്ഷണ വേലകളും (പുനർ ദർഘാസ്) 
- 3,16,250 
41/ ഇ . ഇ . 1/ പി . വി . ഐ . പി ./ 2011 - 12 
ടി ചെങ്ക ര യിലുള്ള ഹെഡ്റെഗുലേറ്റർ 
മോട്ടോറുകളുടെ റീവയറിംഗും അത്യാവശ്യ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 1,45 ,000 


7, 950 


3 , 650 


ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും 
സമയവും-- 19 -1- 2012 മുതൽ 20 -1- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1- ന് 6 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
3 മാസം. 

ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് 
വേണ്ടി അയയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 
തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് പ്രമാണം തപാൽ മാർഗം 
ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമെ തപാൽ 
കൂലിയായ - 30 നില വിലുള്ള തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അടയ്ക്കേ ണ്ട താണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജല വിഭവ 
വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലേയും അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടി ല്ലാ ത്ത തു മാ കു ന്നു . ദർഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ ( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി 
ഉൾപ്പെടെ) അ വരുടെ കോൺടാക്ട് രജി സ് ട്രേ ഷൻ 
സർട്ടി ഫിക്ക റ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും 
ആവ ശ്യ മായ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ട തു മായ നിര ത ദ വ്യം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 28 - 4 - 1990 - ലെ 
ജി. ഒ. ( എംഎസ്.) 39 /90/ പി. ഡബ്ലിയു . ഡി. ഉത്തരവനുസരിച്ച് 
കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പാഥ മിക ഉട വ ടി കൂടി സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 1989 
വർഷത്തിലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
ബോർഡ് നിയമം അനുസരിച്ച് കരാറുകാരുടെഓരോ ബില്ലിൽ 


-- 42 / ഇ . ഇ .1/ പി. വി . ഐ . പി ./ 2011 -12 - ടി 
മുത്തംകുഴി ബൈഫർക്കേഷൻ പോയിന്റിലെ 

ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ റെഗുലേറ്റർ 
മോട്ടോറുകളുടെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനും 
അത്യാവശ്യ പുനരുദ്ധാരണ വേലകളും 
| 1, 65, 000 


4 , 150 


- 43 / ഇ . ഇ .1/ പി . വി . ഐ . പി ./2011- 12 
ടി മുത്തംകുഴി ബൈഫർക്കേഷൻ പോയിന്റിലെ 

ഹ ലെവൽ കനാലിന്റെ റെഗുലേറ്റർ 
മോട്ടോറുകളുടെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനും 
അത്യാവശ്യ പുനരുദ്ധാരണ വേലകളും 
1,55, 000 


3 ,900 
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നിരതദ്രവ്യം - 6,750 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 600 + വി. നി . 


നിന്നും ഒരു ശത മാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ 1990 - ലെ കേരള 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് 
ബാധകമാണ്. 21 - 11 - 1992 - ലെ ജി . ഒ. ( എം എസ്.) / 96 / 92 - ലെ 
പി . ഡ ബ്ലി യു . ആന്റ് ടി ഉത്ത ര വ പ കാ രമുള്ള ഗ്യാരന്റി 
പിരീഡിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും 19 - 8- 1997 - ലെ ജി . ഒ. 
( പി .) 84/ 97 / പി . ഡബ്ലിയു . ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജല വി ഭവ 
വകുപ്പിനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള 
എല്ലാ നിയമങ്ങളും 13 - 11 - 1997 - ലെ ജി. ഒ . ( എംഎസ്.) 135 / 97 
സഹകരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ കരാർ പണികൾ 
ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സഹ ക രണ സൊസൈറ്റികൾക്ക് 
നൽകുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യ വ സ്ഥ കൾ പാലിക്ക പ്പെ ടാത്ത 
ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കേരള ജല വി ഭവ 
വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും നിലവിലുള്ള 
മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു 
കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് ഒന്നായോ 
മൊത്ത മാ യോ നിർത്തിവയ്ക്കുക യോ നിരസിക്കുകയോ 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പെരിയാർവാലി ഡിവിഷൻ 

( ഒപ്പ്) 
നമ്പർ- 1, പെരുമ്പാവൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന തീയതി- 20 - 1- 2012. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ തീയതിയിൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർ ഘ ാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വി വ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് 
വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ 
ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ( പമാണം തപാൽ മാർഗ്ഗം 
ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമെ തപാൽ 
കൂലിയായ - 30 നില വിലുള്ള ത പാൽ ചാർജ്ജ് 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജല വിഭവ 
വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലേയും അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടി ല്ലാ ത്ത തു മാ കു ന്നു . ദർ ഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ക്കാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ ( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി 
ഉൾപ്പെടെ) അ വ രുടെ കോൺടാക്ട് രജി സ് ടു ഷൻ 
സർട്ടി ഫി ക്ക റ്റിന്റെ ഒറി ജി നൽ ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടു 

ത്തി യതും ആ വ ശ്യ മായ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ട തു മായ 
നിര തദവ്യം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
28 - 4 - 1990 - ലെ ജി . ഒ. ( എം എസ് .) 39/ 90/ പി . ഡബ്ലിയു . ഡി. 
ഉത്തരവനുസരിച്ച് കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 
മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ പാഥ മിക ഉട വ ടി കൂടി സമർപ്പി 

ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നിയമം അനുസരിച്ച് കരാറുകാരുടെ 
ഓരോ ബില്ലിൽ നിന്നും ഒരു ശത മാനം കേരള 
നിർമ്മാണ ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ 
1990 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വ്യവസ്ഥ 
കളും ഇതിന് ബാധകമാണ്. 21- 11 - 1992 - ലെ ജി. ഒ.( എം എസ്.)/ 
- 96 / 92 / പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . ഉത്തരവു പ്രകാരമുള്ള ഗ്യാരന്റി 
പിരീഡിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും 19- 8- 1997- ലെ ജി. ഒ. 
( പി.) 84/ 97/ പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജലവിഭവ 
വകുപ്പിനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള 
എല്ലാ നിയമങ്ങളും 13 - 11- 1997 - ലെ ജി . ഒ. ( എംഎസ്.) 135 / 97 
സഹകരണ വകുപ്പ്ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ കരാർ 
പണികൾ ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് സഹകരണ സൊസൈറ്റി 
കൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി - 116 /2009. 


2012 ജനുവരി 2. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പെരിയാർ വാലി ഇറിഗേഷൻ പാജ ക് ട് , 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- VI, പെരുമ്പാവൂർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
സിവിൽ വർക്കുകൾ ( ഈ ഡിവിഷനു കീഴിലുള്ള ഡി - യും 
ഈ സർക്കിളിനു കീഴിലുള്ള സി - യും അതിനു മുകളിലും) 
മൽസര ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച് പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ 23 -1-2012 പകൽ 
3 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റൽ 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖാന്തിരം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ പോസ്റ്റ് 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരമോ 
നേരിട്ടോ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാലിൽ 
ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായി 
രിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 
അവധി ആയാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ടെ ണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ വിൽപ്പന ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ 
മാത്രമേ ഉണ്ടാ യി രി ക്കു ക യുള്ളൂ. ടെണ്ടർ തീയ തിയിൽ 
വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ തപാ ലിൽ ലഭിക്കുന്ന 
ദർ ഘാ സു കൾ മാത്രമേ പരി ഗ ണിക്കു ക യു ള്ളൂ . ടെണ്ടർ 
തീയ തി വൈകു ന്നേരം 3 . 30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ 
മറ്റ്ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ടെണ്ടർ നമ്പരും പവ്യത്തിയുടെ പേരും അ ട ങ്കൽ 
തുകയും 9/ എ . ഇ . ഇ . - VI/2011-12 - പി . വി . ഐ . പി . - നെല്ലാട് 
എം . ഡി . -യുടെ ചെയിനേജ് 1.50 കി . മീറ്ററിലെയും 
ഹൈഡ്സ്ദൂ യിസിന്റേയും അത്യാവശ്യ വേലകൾ - - 2,70, 000. 


മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യ വ സ്ഥ കൾ പാലിക്ക പ്പെ ടാത്ത 
ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കേരള ജല വി ഭവ 
വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും നിലവിലുള്ള 
മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു 
കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് ഒന്നായോ 
മൊത്ത മാ യോ നിർത്തി വ യ ക യോ നിരസിക്കുകയോ 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പി . വി . ഐ . പി . 

( ഒപ്പ്) 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 6, -- അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
പെരുമ്പാവൂർ. 

എഞ്ചിനീയർ. 


17th JAN. 2012] 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 

1989 വർഷത്തിലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 

ബോർഡ് നിയമമനുസരിച്ച് കരാറുകാരുടെ ഓരോ ബില്ലിൽ 
നമ്പർ ഡി . ബി . 116 /2009. 

| 2012 ജനുവരി 2. 

നിന്നും ഒരു ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ഷേമനിധി വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധകമാണ്. 21- 11- 1992 - ലെ 
എഞ്ചിനീയർ, ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പാജക്ട്, സബ് - ജി. ഒ .( എം . സ്.) 96 /92 / പി. ഡബ്ലിയു . ഡി . ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള 
ഡിവി ഷൻ നമ്പർ VI , പെരു മ്പാ വൂർ താഴെ പറയുന്ന ഗ്യാരണ്ടി പിരീഡിനെ സംബ ന്ധിക്കുന്ന വ്യവ സ്ഥ കളും, 
പ്രവർത്തിയ്ക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിൽ - 19 - 8 - 97 - ലെ ജി . ഒ.( പി .) 84/ 97 / പി. ഡബ്ലിയു . ഡി . ഉത്തരവ് പ്രകാരം 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ജലവിഭവ വകുപ്പിനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും ബാധക 
സിവിൽ വർക്കുകൾ ( ഈ ഡിവിഷനുകീഴിലുള്ള ഡി - യും ഈ മായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും 13 -11-1997 - ലെ ജി . ഒ.( എം .എസ്.)135/97 
സർക്കിളിനുകീഴിലുള്ള സി - യും അതിന് മുകളിലും ) മത്സര സഹകരണ വകുപ്പ്ഉത്തരവു പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ കരാർ 
ദർഘാസുകൾ, പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് പണികൾ ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സഹ ക ര ണ 
മുദ്രവച്ച് പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ താഴെ പറയുന്ന തീയതി സൊസൈറ്റികൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
പകൽ 3 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 

ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖാന്തിരം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ 

- മ ൽ പ റ ഞ്ഞ വ്യ വ സ്ഥ ക ൾ പാ ലി ക്ക പ്പ ടാ ത്ത 
പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. കൊറിയർ സർവ്വീസ് 

ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കേരള ജല വി ഭ വ 
മുഖാന്തിരമോ നേരിട്ടോ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും നിലവിലുള്ള 
തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താ മ സ ങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് 

മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 

കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് ഒന്നായോ 
അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത 

മൊത്തമായോ നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന 
പ്രവർത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ 

തിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ട ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ വിൽപ്പന ഉച്ചയ്ക്ക് 
ഒരു മണിവരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു. ടെണ്ടർ തീയതി 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
മാത്രമേ പരി ഗ ണി ക്കു ക യു ള്ളൂ . ടെണ്ടർ തീ യ തി യിൽ 

പി . വി. ഐ . പി . സബ് 

(ഒപ്പ്) 
വൈകുന്നേരം 3.30- ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 

ഡിവിഷൻ നമ്പർ 6, 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ 

പെരുമ്പാവൂർ. 

- എഞ്ചിനീയർ, 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അ ട ങ്കൽ 
തുകയും 9/ എ . ഇ . ഇ .- VI/ 2011 - 12 - പി. വി . ഐ . പി , നെല്ലാട് 
എം . ഡി. യുടെ ചെയിനേജ് 1.50 കി . മീറ്ററിലേയും ഹെഡ് 

TENDER EXTENSION NOTICE 
്ളൂയിസിന്റേയും അത്യാവശ്യ വേലകൾ - 2,70 , 000. 

No . DB -5291 /83 ( A ). 

- 9th December 2011. 
നിരതദ്രവ്യം - - 6,750. 

Sealed tenders for the execution of the following 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 600 + വി. നി. 

work which was invited earlier vide this office Tender No. 

as above dated 17-11 - 2011 ( Sl . No. 3 ) is extended to the 
ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന തീയതി - 20- 1- 2012. 

dates mentioned below without any change in the 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി- 23 -1- 2012 . 

conditions mentioned in the original tender. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽ - Tender No . and Name of Work with Estimate P. A . C . -- 
നിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായോ - 03 / SEPCP / 2011 -12 - Idamalayar Irrigation Project 
മണി ഓർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കു 

Renovation of Inspection Bungalow at Thumburmuzhy 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക including construction of compound wall - : 18.28 Lakh. 
യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 

EMD - 47, 500 . 
പ്രമാണം തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പ്രമാണത്തിന്റെ 
വിലയ്ക്ക് പുറമെ തപാൽ കൂലിയായ - 30 നിലവിലുള്ള 

Cost of tender - - 2 ,800 + V . A . T . 
തപാൽ ചാർജ്ജ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ Date and time of sale of tender - From 23 - 1- 2012 to 
ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും 25 -1-2012 upto 1 p . m . 
അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കു ന്നതും അവ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതു മാകു ന്നു . ദർഘാ സിൽ 

Last date and time of receipt of tender by Registered 
പങ്കെ ടു ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ ( ലേ ബർ 

- Post - On 2 - 2- 2012 upto 3 p . m . 
കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് Date and time of opening of tender - On 2- 2 - 2012 
രജി സ് ട്രേ ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറി ജി നൽ ഹാജ രാ upto 4 p . m . 
ക്കേണ്ടതാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ 

Division to which work is related — IIP Division 
അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ട 

No. II, Chalakkudy. 
തുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
28- 4 - 1990 - ലെ ജി . ഒ. ( എം . സ്.) 39/ 90/ പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . ഉത്തരവ് Class of Contractor - A /B . 
അനുസരിച്ച് കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 - ന്റെ 

Period of Completion — 6 Months . 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടികൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


17th Jan . 2012 ] 
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Si. 


EMD 


Tender No . and Name of Work 

with Estimate P. A . C . 


No . 


പിറവം പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
0009 01002m ( Oudoml06 17 - 11 - 2011 - 08 (LDOM MIO 3 ) 
ക്ഷണിച്ചിരുന്ന ദർഘാസ് മുൻ ദർഘാസ് പരസ്യത്തിലുൾപ്പെടു 
ത്തിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ താഴെ പറയുന്ന 
തീയതിയിലേക്ക് ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
MA02003/ 09m .M .011.01. 1 /2011 – 12 — mseloo8 weimum 
പദ്ധതി- തുമ്പൂർമൂഴിയിലെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന്റെ 
OJIMOJBUOOMono 2139200108 mldmomouro 18 .28 Elogo. 

M100 /1000 47,500. 

Börelom (1250mlong one 2, 800 + Djeljudul ) 
MA201. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയ തിയും 
MOB1023 - 1-2012 220000 25 - 1- 2012 6302 Omlooo. 

ദർഘാസ് രജിസ്റ്റർ ഡ് തപാലിൽ സ്വീക രിക്കുന്ന 
GIMIM 000100 NOB10 — 2 - 2 - 2012 2010 OMOO 
3 omlooo. 


1 04 /SEPCP/2011- 12 — Idamalayar Irrigation 

Project Providing sluices with leading 
channel of Main Canal at ch . 24112m 
22 Lakh 

50 ,000 
2 05 /SEPCP / 2011- 12 — Do . Main Canal 

improvements to Inspection road from 
ch . 16612m to 18906m except aqueduct 
portion from ch . 17003 m to 17252 m 
- 35 Lakh 

50,000 
3 06 /SEPCP/2011- 12 — Do . Low Level Canal — 

Improvements to Inspection road between 
ch . 13876 m and 14316m and ch . 14845m 
and 15000m — * 25 Lakh 

50 ,000 
4 07/SEPCP /2011-12 _ Do . Main Canal improvements 

to Inspection road from ch . 18906m to 20906m 
— 35 Lakh 

50,000 
5 08 /SEPCP /2011- 12 — Do . Main Canal 

improvements to inspection road from 

ch . 20906m to 22914m - ` 35 Lakh 50 ,000 
6 09 /SEPCP/2011-12 — Do. Investigation works 

for construction of Kaduppassery Branch 
canal extension 2 /70 Km to 10 / 200 Km 
Mathilakam and Puthernchira branch canal 
17 Lakh 

42,500 
7 10 /SEPCP/2011- 12 — Do. Modification of RBMC 

between ch . 23 /650 km to 25 /000 km 
including CD works (Balance Works ) — 
- 189 Lakh 

50,000 
8 11/SEPCP/2011- 12 — Do. Constructing the 

elephant passage at ch . 1500 m of main 
canal — * 38 Lakh 

50,000 


Börelomj 00092m ml00100 NO10- 2 - 2 - 2012 
60010 ]GM0o 4 om . 


Donaoong Bom 29 /01 Bom Dona5d . 
Lojol mIdroom Doelow16 Domo. 

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ഇടമലയാർ 
HeiGNUM DUO ), wol0410 MMIỐ 2, 201895). 


Office of the 
Superintending Engineer , 
Project Circle , 
Piravom . 


(Sd .) 
Superintending Engineer, 
( For and on behalf of the 

Governor of Kerala ). 


TENDER NOTICE 


No. DB -5291/83 ( B ). 

26th December 2011 . 
Sealed tenders for the execution of the following 
works are invited (by registered post only ) by the 
Superintending Engineer, Project Circle , Piravom on behalf 
of Governor of Kerala from financially sound and well 
experienced registered ‘ A ’ class contractors/ firms for work 
Sl. No. 7 and ‘ A ’ and B class contractors/firms for rest 
of the works of Kerala Water Resources / Public Works 
Department. Tenders should be submitted to this office 
only through Registered Post. If the last date happens to 
be a holiday the next working day will be considered as 
the last date for the submission of tenders . Those who 
require tender form can contact the undersigned on 
payment of cost of tender document. Tender forms and 
other details can be obtained on specific days mentioned , 
from the office of the undersigned in office hours . 
Tender form should not be exchanged to other tenderers 
Preliminary Agreement in Stamp Paper worth 
- 100 duly filled and signed should be enclosed along 
with the tenders form while submitting the same. 


Cost of tender forms — 3 , 300 + VAT for 
Sl. No . 1 , 5 , 300 + VAT for Sl. Nos . 2 , 4 , 5 , 
- 3,800 + VAT for Sl. No. 3, - 2,600 + VAT for Sl. No. 6 , 
- 25 ,000 + VAT for Sl. No . 7 and · 5 , 700 + VAT for 
Sl. No. 8. 

Date and time of sale of tenders — From 23 - 1 - 2012 to 
25 -1-2012 upto 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tenders by 
registered post — 2 - 2 - 2012 , 3 p . m . 

Date and time of opening of tenders — 2 -2 -2012 , 4 p. m . 
Division to which work is related 

1. IIP Division No. I, Angamaly . 

2. IIP Division No . II, Chalakudy. 
Period of completion — 12 months for Sl. Nos. 1, 7 , 
6 months for Sl. Nos. 2 , 3 , 4 , 5 and 9 months for 
Sl. Nos. 6 , 8. 

Class of Contractor — ‘ A ’ class for Sl. No. 7 , ‘ A / B for 
others . 

All tender conditions prevailing in the Public Works/ 
Irrigation Departments will be binding to this tender. 
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ദർഘാസ് ( പമാ ണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1- ന് 
- 3, 300 + മൂ . വ . നി ., കമനമ്പർ 2 , 4 , 5 ഇവയ് ക്ക് 
- 5,300 + മൂ . വ . നി., കമനമ്പർ 3- ന് - 3,800 + മൂ . വ . നി ., 
കമനമ്പർ 6 - ന് - 2 ,600 + മൂ . വ . നി ., കമ നമ്പർ 7 - ന് 
- 25,000 + മൂ . വ . നി ., ക്രമനമ്പർ 8 - ന് - 5, 700 + മൂ . വ . നി. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പിറവം പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് 
മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസ് കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത “ എ ക്ലാസ്സ് കരാറുകാരിൽ 
നിന്നു മാത്രം നോട്ടീസിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള സീരിയൽ നമ്പർ 
7 - നും ബാക്കി യു ള്ള വയ്പ് " എ / ബി ക്ലാസ്സ് കരാറു കാ 
രിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറിൽ 
രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ 
സർവ്വീസ്മുഖേന അയയ്ക്കുന്നദർഘാസ് പരിഗണിക്കു 
ന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധി 
ആയിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന 
തീയതി ആയി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് നിശ്ചിത 
ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില്പനയുടെ തീയതിയും 
സമയവും 23 - 1- 2012 മുതൽ 25 - 1- 2012 , 1 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് രജി സ് ട്രേഡ് തപാ ലിൽ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 2 - 2 - 2012 വൈകുന്നേരം 
3 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 2 - 2- 2012 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 


നിരതദ്രവ്യം 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


| പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - കമനമ്പർ 1 - നും 
7 - നും 12 മാസം, കമനമ്പർ 2, 3 , 4 , 5 - നും 6 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 6 - നും 8 - നും 9 മാസം. 

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ: 
1. ഇടമലയാർ ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 1 

അങ്കമാലി 


ര 


ര 


2. ഇടമലയാർ ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2 

ചാലക്കുടി. 


50 , 000 


- കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് - കമനമ്പർ 7 - ന് " എ ക്ലാസ്സ്, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് “ എ / ബി ക്ലാസ്സ്. 

- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റ് വിശ ദ വി വ ര ങ്ങളും 
ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില 
അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ദിവസങ്ങ 
ളിൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 (നൂറ്) 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തി 
രിക്കണം. കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിൽ 
നില വിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ദർഘാസ് വ്യ വ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


50 ,000 


50, 000 


1 4 /എസ് . ഇ . പി . സി . പി . | 2011 - 12 - ഇടമലയാർ 

ജലസേചന പദ്ധ തി – പ്രധാന കനാലിൽ 
ചെയിനേജ് 24112 മീറ്ററിൽ സൂയിസുകളും 
ലീഡിംഗ് ചാനൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും 
- 22 ലക്ഷം 
5/എസ് . ഇ . പി . സി . പി ./ 2011- 12 - ടി പ്രധാന 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 16612 മീ . മുതൽ 
18906 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൽ ചെയിനേജ് 
17003 മീ . മുതൽ 17252 മീ . വരെയുള്ള 
അക്വീഡറ്റ്ഭാഗം ഒഴികെയുള്ള പരിശോധന 
റോഡിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ 

- - 35 ലക്ഷം 
3 6/എസ്. ഇ . പി. സി. പി./2011- 12 - ടി ലോ ലെവൽ 

കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 13876 മീ . മുതൽ 
14316 മീ ., 14845 മീ . മുതൽ 15000 മീറ്റർ 
വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ ടി - - 25 ലക്ഷം 
7/എസ് . ഇ . പി . സി . പി ./ 2011 - 12 - ടി പ്രധാന 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 18906 മീ . മുതൽ 
20906 മീറ്റർ വരെയുള്ള ടി - - 35 ലക്ഷം 
8 /എസ് . ഇ . പി . സി. പി ./ 2011 - 12 - ടി പ്രധാന 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 20906 മീ . മുതൽ 
22914 മീറ്റർ വരെയുള്ള ടി - 35 ലക്ഷം 
9/എസ്. ഇ . പി. സി. പി./2011-12 - ടി കടുപ്പാശ്ശേരി 
ശാഖ യിൽ 2 / 70 മുതൽ 10/ 200 കി. മീ . 
വരെയും, മതിലകം പുത്തൻചിറ എന്നീ ശാഖാ 
കനാലുകളുടെയും ദീർഘിപ്പിക്കൽ നിർമ്മാണ 
ത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മാന്വേഷണ ജോലികൾ 
- 17 ലക്ഷം 
10/എസ്. ഇ . പി . സി . പി. 2011 - 12 - ടി കടുപ്പാശ്ശേരി 
ശാഖ - കാട്ടൂർ കാക്കത്തുരുത്തി എന്നീ ശാഖാ 
കനാലുകളുടെയും ദീർഘിപ്പിക്കൽ നിർമ്മാണ 

ത്തിന്റെ ടി - - 189 ലക്ഷം 
- 11/എസ്. ഇ . പി. സി . പി ./2011- 12 - ഇടമലയാർ 
ജലസേചന പദ്ധതി- പ്രധാന കനാലിൽ 
ചെയിനേജ് 1500 മീറ്ററിൽ ആനപ്പാത 
നിർമ്മാണം - 38 ലക്ഷം 


50,000 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Project Circle, 
Piravom. 


( Sd .) 
Superintending Engineer. 


50,000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


42, 500 


നമ്പർ 5 / ഇഇ / 11- 12. 

2012 ജനുവരി 22. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടിതൃശ്ശൂർ അഡീ ഷ ണൽ 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലവിഭവ/ പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽനിന്നും 
പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്ര വച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടി 
ദർ ഘാ സുകൾ 18 - 1 - 2012 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 .30 മണിക്ക് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅന്നേദിവസം സന്നിഹിതരായി 
രിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ , പാജ ക് റ്റ് - 2 , തിരു വ ന ന്ത പുരം 
18 - 6- 2004- ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759 / 04/ ഡി5 /( 3)/ സി. ഐ .ആർ. 


50, 000 


50, 000 
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46 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


അ നു സ രിച്ച് ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് 
രജി സ് ടേ ഡ് / സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കു ള്ളൂ . ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണ വശാൽ അവധി 
ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി 
കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 

ദർഘാസ്നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 4 / 2011 - 12 - - നട ത്തറ പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തറ 
എൽ. ഐ . സ്കീമിനുസമീപം കുറുപ്പൻ കടവിൽ മണലിപ്പുഴ 
യുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം-- - 12,13,536. 

നിരതദ്രവ്യം - - 30 ,350. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1,900 + വാറ്റ്. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ , ബി, സി എന്നീ ക്ലാസ്സ് 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്കുമാത്രമേ ദർഘാസ് 
ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. 

ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വില്പന തീയതിയും 
സമയവും 10 -1- 2012 - ന് രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 12 -1- 2012 - ന് 
വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ. 

പൂ രി പ്പിച്ച ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 18 - 1- 2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 
3 മണിവരെ. 


നമ്പർ ഡി2 - ജനറൽ 2004. 

2011 ഡിസംബർ 29. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിതൃശ്ശൂർ ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറു കാ രിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവ 
മുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ 
പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുകയും 
അന്നേ ദിവസം 3. 30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെടു ത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോ 
തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത 
ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്തുള്ള പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെ 
യായിരിക്കും. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത് 
ദ്രവ്യം 


( 2 ) 


( 3) 


10, 000 


27 ,500 


1 54/ ഇ . ഇ ./ എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/ 2011 - 12 - പ്രോജക്ട് 

മെയിന്റനൻസ്- അന്നമനട പഞ്ചായത്തിലെ 
എരയാംകുടി നമ്പർ 2 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
സ്കീമിലെ ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 4,00,000 
55 / ഇ . ഇ . / എം . എ ./ തൃശ്ശൂർ| 2011 - 12 - ടി 
അന്നമനട പഞ്ചായത്തിലെ മാമ്പ കരിക്കാട്ടുകുന്ന് 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 

പണികൾ - - 11,00,000 
3 56 / ഇ . ഇ . / എം . എ . | ത്യ ശ്ശൂർ| 2011 - 12 - ടി 

പൊയ്യ പഞ്ചായത്തിലെ ത്രഗാം ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ ചക്കാ ത്തിക്കുന്ന് 
കോളനിക്കുള്ള ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ നിർമ്മാണ 
പണികൾ - 5, 00 ,000 
57 / ഇ . ഇ . | എം . ഐ . |തൃശ്ശൂർ12 011 - 12 - ടി 
കുഴൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വഞ്ചി പ ര ത്താഴം 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ - കോൺക്രീറ്റ് ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ 
നിർമ്മാണപണികളും, സക്ഷൻ പിറ്റ് വീതി 
കൂട്ടുന്ന പണികളും - 10 ,00,000 
58 / ഇ . ഇ . | എം . എ . / ത്യ ശ്ശൂർ| 2011 - 12 - ടി 
വെണ്ണൂർ റോഡ് ഒന്നാം റീച്ചിന് സമീപത്തുള്ള 
കണിച്ചാംതുറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ 
കനാലിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണ പണികൾ 
- 11,00,000 


12 , 500 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് " സി യും അതിന് മുകളിലും 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 6 മാസം. 
- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
(പ്രവൃത്തിദിവ സ ങ്ങ ളിൽ അറിയാവു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
പമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ 
മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത 
വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പു വെച്ചിരിക്കു ന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും അവസാന 
വിൽപ്പന ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . കേരള 
ജലവിഭവ / പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം - 100 വിലയുള്ള 
മുദകടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ 
പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി 
വയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യ 
മായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ 
കിസാൻ വികാസ് പ്രത എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയ 
റുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. (ഇന്ദിരാവികാസ് 
പ്രതങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ) തൊഴിലാളി 
സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
അ വരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടേയും 
വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ 
സഹകരണസംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8 / 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, അഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻ ( ഒപ്പ്) 
ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


4 


25,000 


27 ,500 


6 59/ ഇ . ഇ . | എം . എ . / ത്യ ശ്ശൂർ| 2011 - 12 - ടി 
അന്നമനട പഞ്ചായത്തിലെ പൂവ്വത്തു ശ്ശേരി 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ പുനർനിർമ്മാണ 
പണികൾ, പമ്പ് ഹൗസിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ 
പണികളും കനാൽ ഉയർത്തുന്ന പണികളും - 
- 6 ,50,000 


16 , 250 


17th JAN. 2012] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


പൂ രി പ്പിച്ച ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 23 - 2- 2012, 3 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 23 -2 - 2012, 
3 . 30 മണി. 


7 60/ ഇ . ഇ ./ എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/2011 - 12 - പ്രോജക്ട് 

മെ യിന്റ ന ൻ സ് - ക ണി ച്ചാ ൻതുറ ലിഫ് റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ ആലത്തൂർപാടം മുതൽ 
അക്കാഡ് പാടം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത 
കനാലിന്റെ നിർമ്മാണ പണികൾ - " 12, 00 ,000 30,000 
61/ ഇ . ഇ . | എം . ഐ . |തൃശ്ശൂർ| 2011 - 12 - ടി 
അന്നമനട പഞ്ചായത്തിലെ മാമ്പ ചെട്ടിക്കുന്ന് 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ - 15, 00 ,000 

37 ,500 
62/ ഇ . ഇ ./ എം . എ . /ത്യ ശ്ശൂർ | 2011 - 12 - ടി 
കണിച്ചാൻതുറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 
( ഇടത് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ) കണിച്ചാൻതുറ 
പഴുപാടം കോൺക്രീറ്റ് കനാലിന്റെ ഭിത്തി 
ഉയർത്തുന്ന പണികൾ - - 3,50,000 

8 ,750 
10 63/ ഇ . ഇ . | എം . എ . | ത്യ ശ്ശൂർ| 2011 - 12 - ടി 

കണിച്ചാൻതുറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ 
പഴുപാടം മുതൽ പാറക്കാട്ടുകുളം വരെയുള്ള 
ഭാഗത്തെ കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 
- 8, 00,000 

20 ,000 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 3, 6, 9, 
10 , 11, 12 , 13 ഇവയ്ക്ക് 3 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 4 മാസം. 

- കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - ക്രമനമ്പർ 1, 3, 9, 11, 12 , 13 
ഇവയ്ക്ക് " ഡി ക്ലാസും അതിനു മുകളിലും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
" സി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും. 

- പവൃ ത്തി യു മായി ബന്ധ പ്പെട്ട ഡിവി ഷൻ - മൈനർ 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 

ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ പര സ് പരം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
- 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് 
ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്ക വിധ ത്തിൽ അ ധി കാ ര 
പ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം 
ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്ത 
തുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നത്താണ്. 
- 1989- ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നിയമത്തിലെ (2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു 
നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 
ചെലവിന്റെ 1 % നിർമ്മാണ തൊഴി ലാളി ക്ഷേമനിധി 
ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജല സേചന വകു പ്പിലെ 
ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വി ലു ള്ള എ ല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


11 64 / ഇ . ഇ ./ എം . ഐ . തൃശ്ശൂർ/ 2011 - 12 - മലബാർ 

ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ് ചിറയൻചാൽ ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ 
സക്ഷൻ പൈപ്പും ഡെലിവറി പൈപ്പും വാങ്ങി 
സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ - 3,24,392 


8 , 150 


- 9,700 


12 6 5 / ഇ . ഇ . / എം . എ . / ത്യ ശ്ശൂർ/ 2 011 - 12 

ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ്ഊരാകുളം അഡീഷണൽ 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ- സക്ഷൻ പൈപ്പും ഡെലിവറി പൈപ്പും 

വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ - 3, 80 ,988 
13 66/ ഇ . ഇ ./ എം . ഐ . തൃശ്ശൂർ/ 2011-12 - മലബാർ 

ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ് കാക്കനാട് നമ്പർ 2 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ- സക്ഷൻ പൈപ്പും ഡെലിവറി പൈപ്പും 
വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ - 3,17 ,137 


7 , 950 


പുനർ ദർഘാസ് 


14 


23 / ഇ . ഇ . | എം . എ . / ത്യ ശ്ശൂർ| 2 011 - 12 

പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ്ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ 
പൂത്തറക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ 
പി. വി. സി. പൈപ്പ് ലൈനിന്റെയും റെഗുലേഷൻ 
സംവിധാനത്തിന്റെയും മെയിൻ കനാലിന്റെയും 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ : 14,00,000 


- ജി . ഒ . ( എം .എസ്.) നമ്പർ 135 / 97 / കോ .ഓപ്പ. തീയതി 
13 - 11- 1997 - 

ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ 
ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 
ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾക്ക് അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക്കൽ 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം ആവശ്യമായ 
രേഖകൾ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം പണി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ 
രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്നെ കൊണ്ടു 
വരേണ്ടതാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും അഡ്വാൻ സ് 
പേമെന്റ് നൽകുന്നതല്ല. 

- കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ടെൻ ഡറുകളിൽ ടെൻഡർ ഫോറം 
വാങ്ങുകയും ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത 
കരാറുകാർ ടെൻഡർ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ല. കാലാവധി 
കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലവിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം പണി പൂർത്തീകരി 
ക്കുന്നതിന് അനിശ്ചിതമായി കാരണം തൃപ്തികരമല്ലാത്ത 
കരാറുകാർക്ക് ടെൻഡർ ഫോറം നൽകുന്നതല്ല . 


- 35, 000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 12 - നും 
- 800 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 5 - നും - 1,700 + 4 % 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 1,000 + 4 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 4- നും 
10 - നും - 1,500 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് - 1,300 + 4 % 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് - 1, 800 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 
- 2,300 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9, 11 , 13 ഇവയ്ക്ക് - 700 + 
4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 14- ന് - 2,100 + 4 % വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 2 - 2011 മുതൽ 17 -2 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട 

( ഒപ്പ്) 
ജലസേചന വിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


17th JAN. 2012] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


(2) 


(3) 


നമ്പർ ഡി2 - ടി .എൻ. 2011- 12 (3 ). 


2011 ഡിസംബർ 30. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ, ഇട തു കര കനാൽ സബ് ഡിവിഷൻ, 
(എൽ. ബി. സി .) പാലക്കാട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
ദർഘാസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


10 47 / 2011 -12 - ഇടതുപ്രധാന കനാൽ ഇടതുപ്രധാന 

കനാലിന്റെയും ശാഖാകനാലിന്റെയും 2011 - 12 
വർഷത്തിൽ ജലവിതരണ സമയത്ത് കനാലിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, എടത്തറ ശാഖാകനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 1/700 കി . മീറ്ററിനും 1/ 800 കി . 
മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ കനാലിന്റെ 
സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ ഉയരം കൂട്ടുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ - 75,000 


1,900 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


11 48 / 2011-12 - ഇടതുപ്രധാന കനാൽ - ഇടതു പ്രധാന 

കനാലിന്റെയും ശാഖാ കനാലിന്റെയും 2011- 12 
വർഷ ത്തിൽ ജല വിതരണ സമ യത്ത് 
കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ പിരായിരി ശാഖാ 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3/ 950 കി . മീറ്ററിനും 
4/ 00 കി . മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം മണ്ണ് 
നിറച്ച ചാക്ക് ഇട്ട് ബണ്ടിന്റെ ഉയരം കൂട്ടുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ - - 30,000 


- മലമ്പുഴ പദ്ധതി 


750 


2 


3 


900 


1 , 250 


38/ 2011-12 - ഇടതുപ്രധാനകനാൽ കൊടുവായൂർ 
സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്എഞ്ചിനീയർ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 
അറ്റകുറ്റ പണികളും തകർന്ന ചുറ്റുമതിലിന്റെ 
പു ന രു ദ്ധാ രണ പ്രവൃത്തികകളും- - 2,00,000 5,000 
39/ 2011 -12 - ഇടതുപധാന കനാൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
എഞ്ചിനീയർ എരിമയൂർ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് 
കെട്ടിടത്തിന്റെയും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ യും വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - - 1,00,000 

2 ,500 
40/ 2017- 12 - ഇടതുപ്രധാന കനാൽ - കുത്തനൂരിലെ 
ലാസ്കർ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - - 50,000 
41/ 2011 -12 - ഇടതുപ്രധാന കനാൽ മാത്തൂർ 

സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ ചുറ്റു മ തി ലിന്റെ 
അടി യ ന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃ ത്തി കളും 

ഗേറ്റിന്റെ അടിയന്തിര പ്രവൃത്തികളും- - 75, 000 1,900 
5 42/ 2011-12 - ഇടതുപ്രധാന കനാൽ - പാലക്കാട് 
ആർ. ഡി . ഒ . കോമ്പൗ ണ്ടിലുള്ള ഓഫീസ് 
കെട്ടിട ത്തിന്റെ അടി യ തിര സം രക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികൾ - - 1,50,000 

3 ,750 
6 43 | 2 011 - 12 - ഇട ത പ ധാ ന ക നാ ൽ 
ചുണാമ്പുതറയിലുള്ള ശിരുവാണി സർക്കിൾ 
ഒ ഫ ീ സ് ക ാ മ്പ ൗ ണ്ടി ന ക ത്തു ള്ള 
ജെ . ഡബ്ല . ആർ. ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ 
ടി 2,00,000 

5 ,000 
7 44 / 2011- 12 - ഇടതുപധാന കനാൽ - ആർ. ഡി . ഒ. 

കോമ്പൗ ണ്ടി നക ത്തുള്ള എഞ്ചിനിയേഴ്സ് സ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ ടി - - 2,00,000 

5 ,000 
8 4 5 | 2011 - 12 - ഇ ട ത പ ധാ ന ക നാ ൽ 
ചുണാമ്പുതറയിലുള്ള ശിരുവാണി സർക്കിൾ 
ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സ് 
കെട്ടിടങ്ങളുടെ ടി - - 1,50,000 

3, 800 
-- 4 6 / 2 011 - 12 – ഇ ട ത പ ധാ ന ക നാ ൽ 
ചുണാമ്പുതറയിലുള്ള ശിരുവാണി പ്രോജക്ട് 
സർക്കിൾ ഓഫീസ് കോമ്പൗ ണ്ടി ൽ ജല 
വിതരണം സുഗമമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ടിപ 
- 50 ,000 

1, 250 


12 - 49 /2011-12 - ഇടതുപ്രധാന കനാൽ ഇടതു പ്രധാന 

കനാലിന്റെയും ശാഖാ കനാലിന്റെയും 2011-12 
വർഷ ത്തിൽ ജല വിതരണ സമയത്ത് 
കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ -പുത്തൂർ ശാഖാ 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/ 500 കി . മീറ്ററിനും 
0 / 600 കി . മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ 
കനാൽ ബണ്ട്മണ്ണ്ചാക്ക് കൊണ്ട് ബണ്ടിന്റെ 

ഉയരം കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തികൾ - - 35,000 
13 50 /2011 -12 - ഇടതു പ്രധാന കനാൽ - തസ്റാക്ക് 

ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ സെക്ഷൻ 
ആന്റ് ടെലിവറി പൈപ്പിന്റെ അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും ടോയ്ലറ്റിന്റെ 
നിർമ്മാണവും പമ്പ് ഹൗസിന് ചുറ്റുവേലി 

കെട്ടുന്ന പ്രവൃത്തികളും- 1,25, 000 
14 51/ 2011 -12 - ഇടതു പ്രധാന കനാൽ പെരിങ്ങോട്ടു 

കുറിശ്ശി കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0 / 00 കി. 
മീറ്ററിനും 10 / 00 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗ 

ത്തെയും അതിന്റെ ശാഖാ കനാലിന്റെയും 2011- 12 
വർഷത്തെ ജല വിതരണ സമയത്ത് അത്യാവശ്യ 
( പ്രവൃത്തികൾ - മന്നം കു ളത്ത് പായലും 
അതോടൊപ്പം അടിഞ്ഞു കൂടിയ സാധനങ്ങളും 
അടിയന്തിരമായി നീക്കംചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ - 
- 64,250 


3 ,200 


1,700 


15 


- 52 / 2011 - 12 - ഇടതു പ്രധാന കനാൽ - ഇടതു 

പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 20/ 200 കി. 
മീറ്ററിനും 31/ 600 കി . മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള 
ശാഖാ കനാലിന്റെയും കൊടുവായൂർ കനാൽ 
സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ ജലവിതരണ സമയത്ത് 
നടത്തുന്ന അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
പല്ലാവൂർ ശാഖാ കനാലിൽ ചെയിനേജ് 1/ 650 
കി. മീറ്ററിനും, 4/ 190 കി . മീറ്ററിനും, 4/775 കി. 
മീറ്ററിനും ജലവിതരണം സുഗമമാക്കുന്നതിനു 
വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ ക്രോസ് റഗുലേറ്റർ ബണ്ടു 
കളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - 40,000 


1, 000 


17th JAN. 2012] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


49 


- 3 


750 


750 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - ക്രമനമ്പർ 3, 9, 11, 12, ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
15 എന്നിവയ്ക്ക് - 300 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 400 + വാറ്റ്. നമ്പർ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 
- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 8 

- ഗായതി പദ്ധതി 
വരെ 3 മാസം, കമനമ്പർ 9, 14, 15 ഇവയ്ക്ക് 1 മാസം, 
കമനമ്പർ 10 - ന് 10 ദിവസം, കമനമ്പർ 11 - നും 12 - നും - 1 4 / 2011- 12 - ജി. പി . എസ്. I _- മീങ്കര ഡാമിന്റെയും 
5 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 13 - ന് 2 മാസം. 

- ക്യാമ്പ് ഏരിയയുടെയും 2011- 12 - ലെ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - - 2,00, 000 

5 , 000 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കുമാത്രം 
ലഭിക്കുന്നതും അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

5 /2011 -12 - ജി . പി. എസ് . I - ആർ. ബി . സി . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിരക്ക് അക്കത്തിലും 

ഇറിഗേഷൻ സെക്ഷൻ കൊല്ലങ്കോടിന് കീഴിലുള്ള 
അക്ഷരത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും നിരക്ക് 3 ദശാംശസംഖ്യ 

സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെയും ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെയും 
യിലേക്ക് നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാകുന്നു . ഈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 

2011 -12 - ലെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
- 2, 00 , 000 

5, 000 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ - 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു 
പ്രാരംഭ കരാർകൂടി വയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം 

6/ 2011- 12 - ജി . പി. എസ്. I - കരിപ്പോട് ഡിസി 
അ സിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 

- ബ്രട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 1/000 കി. മീറ്ററിനും 
ഏതു സമയവും മാറ്റത്തക്ക വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടു 

1/200 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള പുനരുദ്ധാരണ 
ത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. 

6 ,875 
പ്രവൃത്തികൾ - 2,75, 000 

| 7 / 2011 - 12 - ജി . പി . എസ്. IFമീങ്കര ഡാം 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസമായ 

സെക്ഷന്റെ കീഴിലുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ 
24- 1- 2012 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ വിൽക്കുന്നതും 

2011 - 12 - ലെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ -- 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 24 -1- 2012 -ാം തീയതി 3.30 മണിവരെ 

- 30,000 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതു 

8/ 2011 -12 - ജി. പി. എസ്. II - ചുള്ളിയാർ ഡാം 
മായിരിക്കും. ദർഘാസുകളിൽ കരാറുകാർ അവരുടെ കൃത്യമായ 

സെക്ഷന്റെ കീഴിലുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ 
മേൽവിലാസവും പിൻ കോഡും സഹിതം രേഖപ്പെടുത്തേ 

2011 -12 - ലെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
ണ്ടതാണ്. മേൽ പറഞ്ഞ ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച് 

- 30,000 
തീയ തിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരോ 

ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - നും 
അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു 2 - നും - 400 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 600 + വാറ്റ് + 
ന്നതുമായിരിക്കും. ദർഘാസ് ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 4- നും 5- നും - 300 + വാറ്റ് + സെസ്സ്. 
അവധിയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് 

- പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - കമനമ്പർ 1 , 2 , 3 
നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 

ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 4 - നും 5- നും 2 മാസം. 
ദർഘാസുകൾ സംബ ന്ധിച്ച് ജല വി ഭവ വകു പ്പിൽ 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും 

താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ 
ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദ നിന്നും 25 - 1 - 2012 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ഓഫീസ് 
വിവരങ്ങൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില രൊക്കം പണ 
ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമായിരിക്കും. 

മായി അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

അംഗീകൃത കരാറുകാർ അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 

കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുകയുള്ളു. 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

അസിസ്റ്റന്റ് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. 
ഇടതുകനാൽ സബ് ഡിവിഷൻ, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " ഡി യോ അതിന് മുകളിലോ 
പാലക്കാട്. 

എഞ്ചിനീയർ. ആയിരിക്കണം. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

നിശ്ചിത സമ യ ത്തി നു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
നമ്പർ ഡി. ബി. റ്റി. 2010 . 

2011 ഡിസംബർ 29. 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാ 

ത്തതും നിര ത ദ വ്യം ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ പേരിൽ ചാർത്താത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ 
എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചന ഉപവിഭാഗം നമ്പർ-1, ചിറ്റൂർ താഴെ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. 
പറയുന്ന പ്രവൃ ത്തി കൾക്കു വേണ്ടി 31 - 1 - 2012 വൈകിട്ട് 

- കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജലസേചന വകു പ്പിൽ 
3 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറു 

- നില വിലുള്ള എല്ലാ ചട്ട ങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
കാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത 

ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാ 

രജി സ്റ്റേർഡ് തപാൽവഴി മാത്രമേ സ്വീക രിക്കു ക യുള്ളു. 
സുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 

കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന അയയ്ക്കുന്നദർഘാസുകൾ 
3. 30 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പരി ഗ ണിക്കു ന്ന തല്ല. തപാൽ തകരാറു മൂലമോ മറ്റോ 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യറോ അദ്ദേഹം കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ വകുപ്പിന് യാതൊരു ബാദ്ധ്യതയും 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തുറക്കുന്നതാണ്. ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 31- 1- 2012 - ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കു 


17th JAN. 2012). 


IRRIGATION DEPARTMENT 


50 


(1) 


(2) 


ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർ ഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം - 100 - ൽ കുറയാത്ത 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിര സിക്കു ന്ന തുമാ 
യിരിക്കും. 0 .999 % എന്ന് ക്വാട്ട് ചെയ്താൽ അടുത്ത പൂർണ്ണ 
സംഖ്യയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. 


10 ,700 


7 31/ 2011 - 12 - ശിരുവാണി പദ്ധതി- ശിരുവാണി 

സബ്ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് കോളനിയിലുള്ള 
വാട്ടർ സപ്ലേ ലൈനിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 

പ്രവർത്തികൾ - - 4.25 ലക്ഷം 
- 32 / 2011 - 12 - കെ . പി . എ . പി . വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിന്റെ 
ഗ്യാലറിയിൽ പുതിയ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് 
സയെയും സ്ഥാപിക്കലും- - 1.50 ലക്ഷം 
9 04/ 2011- 12 -- കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി 
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിന്റെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള 
ഇലക്ട്രിക് പമ്പ്, ഷട്ടർ എന്നിവയുടെ 
വാർ ഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി കൾ ( പു നർ 
ദർഘാസ്) - - 1. 85 ലക്ഷം 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ജലസേചന ഉപവിഭാഗം, 
നമ്പർ- I , ചിറ്റൂർ. 


3 ,800 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


4, 700 


നമ്പർ 03 / 2011 - 12. 

2011 ഡിസംബർ 27 . 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന 
പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ഡിവിഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് 
അർഹരും അംഗീകൃതരുമായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം 
മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുൻപ് മുതൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
25 - 1- 2012 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതും അന്നേ 
ദിവസം 4 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 4.30 - ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 3 - നും 
- 1, 500 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 2, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 
- 1,200 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് - 700 + വാറ്റ് 
+ സെസ്സ്, കമനമ്പർ 7 - ന് - 900 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, 
ക്രമനമ്പർ 8- നും 9- നും - 400 + വാറ്റ് + സെസ്സ്. 
- പ്രവൃത്തിചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം - 100- ന്റെ മുദ്രപേപ്പറിൽ 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

| കമന മ്പർ 8 - ലും 9 - ലും പറ യുന്ന പ്രവർത്തികൾ 
എടുക്കുന്നതിന് ഇലക്ട്രിക് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
- കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലും ജല സേ ച ന 
വകുപ്പിലും ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള നിബന്ധന 
കൾ ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


- (1) 


25/ 2011 -12 --കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി - 
പള്ളി ക്കു റുപ്പ് ഉപക നാ ലിന്റെ 9 / 500 
കി . മീറ്ററിനും 12/ 00 കി . മീറ്ററിനും ഇടയിൽ 
കനാലിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
- 8 ലക്ഷം 


കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന 
പദ്ധതി കാര്യാലയം, 
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പി . ഒ ., 
പാലക്കാട് ജില്ല . 


- ( ഒപ്പ്) 


20 ,000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


26 /2011 -12 -- ടി ടി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പ്രോജക്ട് 
ഏരിയയിലുള്ള 6 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ 
ടി - 6 ലക്ഷം 

15 ,000 
3 27 / 2 011- 12 - ടി ടി മുണ്ടനാട്ടു ക ര ഉപ 

ക നാ ലിന്റെ 0 / 0 കി . മീറ്ററിനും 0 / 2 00 
കി . മീറ്ററിനും ഇടയിൽ പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവർത്തികൾ - 8 ലക്ഷം 

20 ,000 
28/ 2011- 12 - ടി ടി ഇട തു കര കനാലിന്റെ 
46 / 630 കി. മീറ്ററിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന 
ഒറ്റപ്പാലം ഉപകനാലിന്റെ 2 / 350 കി. മീറ്ററിനും 

2/ 510 കി . മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ടി - - 6 ലക്ഷം 15 , 000 
- 5 29/ 2011- 12 ടി ടി വെള്ളിനേഴി ഉപകനാലിന്റെ 
- 0/ 0 കി . മീറ്ററിനും 1 / 200 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിൽ കേടുപാടു തീർക്കൽ - 6 ലക്ഷം 15 , 000 
30 / 2 011 - 12 - ടി ചെർപ്പുള ശ്ശേ രി സബ് 
ഡി വി ഷ ൻ ഓ ഫീ സി ന്റെ യും സ്റ്റാഫ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റേയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
- 3.50 ലക്ഷം 

8 ,800 


നമ്പർ ഡി3 / ടെണ്ടർ /2651/03. 

2011 ഡിസംബർ 29 . 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി 
പേരാമ്പ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം 
ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യത 
യുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും (PWD A , B രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
വരെയും പരിഗണിക്കും) മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മൽസര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 
മണിക്ക്, തദവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരാവുന്ന കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. നിര ത ദ്രവ്യം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നാഷണൽ സേവിംഗ് 
സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് അഥവാ ഏ ത ങ്കിലും അംഗീ കൃ ത 


( 
6 
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ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദർഘാ 
സിന്റെ കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം 
- 100 മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
- ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


(1) 


12 ടി -- പുതിയങ്ങാടി സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 

ചെയിനേജ് 5/ 500 കി. മീ . നും 7 /00 കി . മീ. നും 
ഇട യിലുള്ള അറ്റ കു റ്റ് പവ്യ ത്തി കൾ - 
- 6, 00 ,000 

15 , 000 
13 ടി - മൂരിക്കര ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി യു ടെ 

ചെയിനേജ് 0/700 കി. മീ . നും 0/900 കി. മീ . നും 

ഇടയിലുള്ള അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ - 5,00,000 12,500 
14 ടി - കക്കാടി ( ബാ ഞ്ച് ക നാ ലിന്റ 

ചെയിനേജ് 24 /800 കി. മീ . നും 24 /950 കി. മീ. നും 
ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ - 
15 , 00 ,000 

37 ,500 


17, 500 


1 കുറ്റ്യാടി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് - നൊച്ചാട് 

ഡിസ്ട്രിബട്ടറി യു ടെ ചെയിനേജ് 3/500 
കി. മീ. നും 3/ 650 കി. മീ. നും ഇടയിലുള്ള 

അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണി - 7,00,000 
2 ടി - എട വിരാട് ഡിസ്ടിബ്രട്ടറിയുടെ 

ചെയിനേജ് 0/ 500 കി. മീ . നും 0/ 940 കി . മീ . നും 
ഇടയിലുള്ള അടി യ തിര അറ്റകുറ്റപ്പണി 
- 9, 00 ,000 


15 ടി --അത്തോളി സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 

അവസാന ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ - 
- 14 ,60, 000 


36,500 


22,500 


16 ടി - വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 

32 / 750 കി . മീ . നും 32 / 860 കി . മീ . നും 
ഇടയിൽ ചോർച്ച തടയുന്നതിന് സൈഡ് 
ബല പ്പെ ടു ത്തു ന്ന തിനുള്ള പ വ ത്തി 
- 15 ,00 ,000 


15, 000 


37,500 


17 ടി - കൊടശ്ശേരി സബ് ഡിസ്ട്രിബട്ടറിയുടെ 

ചെയിനേജ് 1/200 കി. മീ. നും 1/350 കി. മീ.. നും 
ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ 
- 5,00, 000 


11, 900 


12 , 500 


3 ടി - തിരുവള്ളൂർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 
ചെയിനേജ് 4/ 600 കി. മീ . നും 4 / 700 
കി. മീ. നും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണി - 6,00,000 
ടി -- വില്ല്യാപ്പിള്ളി ഡിസ്ട്രിബട്ടറി യു ടെ 
ചെയിനേജ് 0/00 കി. മീ . നും 0/ 900 കി. മീ നും 
ഇട യിലുള്ള അടി യ തിര അറ്റ കു റ്റ 

പ്രവൃത്തികൾ - 4,75,000 
5 ടി - ചെമ്മരത്തൂർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി യു ടെ 

ചെയിനേജ് 0/ 000 കി. മീ. നും 0/650 കി. മീ. നും 
ഇട യിലുള്ള അടി യ തിര അറ്റ കു റ്റ 

പ്രവൃത്തികൾ - 7,25,000 
6 ടി - മണിയൂർ ബാഞ്ച് കനാലിന്റെ 

ചെയിനേജ് 10 /280 കി. മീ. നും 10/ 530 കി. മീ . നും 
ഇട യിലുള്ള അടി യ തിര അറ്റ കു റ്റ 
പ്രവൃത്തികൾ - 7,20,000 


18 ടി - കാട ശ്ശേരി ഫീൽഡ് ബോത്തിയിലെ 

നെടൂളി താഴത്തുള്ള സെഫ ണി ന്റേയും 
കൾവർട്ടിന്റേയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി 
- 9, 00 , 000 


18 ,200 


22 ,500 


19 പുനർ ദർഘാസ് - കുറ്റ്യാടി ഇറിഗേഷൻ 

പ്രോജക്ട് മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ് 
കക്കോടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിലെ ചെയിനേജ് 
19 / 735 കി. മീ. നും 19 / 870 കി. മീ. നും ഇടയിലുള്ള 
അടി യ ന്തിര പുന രു ദ്ധാ രണ പ്രവൃത്തി 
- 13,00,000 


18 , 000 


32, 500 


7 ടി - നടേരി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 

1/950 കി. മീ . നും 2 / 050 കി. മീ . നും ഇടയിലുള്ള 
അടി യ ന്തിര അറ്റ കു റ്റ പവ്യ ത്തി കൾ - 
- 4, 00,000 


10 ,000 


8 ടി - ഇടതുകര കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 

35/920 കി. മീ നും 36 / 00 കി. മീ. നും ഇടയിലുള്ള 
ചോർച്ച തട യു ന്ന തിനുള്ള അടി യ തിര 
അറ്റകുറ്റ പവ്യ ത്തി കൾ - 7,00, 000 
ടി - ഇടതുകര കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
26/650 കി മീ നും 26/750 കി. മീ. നും ഇടയിലുള്ള 
അടി യ ന്തിര അറ്റകുറ്റ പവ്യ ത്തികൾ 
- 10,00 , 000 


20 ടി ടി ടി - കക്കോടി ബാഞ്ച് കനാലിലെ 

ചെയിനേജ് 29 /400 കി. മീ . നും 29/ 700 കി. മീ . നും 
ഇട യിലുള്ള അടി യ ന്തിര പുന രു ദ്ധാ രണ് 
പവ്യ ത്തി - - 15, 00,000 

37,500 
21 ടി ടി ടി - വലതുകര മെയിൻ കനാലിലെ 

ചെയിനേജ് 4/850 കി. മീ. യിലെ സൂപ്പർ പാസേജിന്റെ 

പുനർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി 15,00 ,000 - 37,500 
22 ടി ടി ടി - ആവള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലെ 
ചെയിനേജ് 2 | 400 കി . മീ . യിൽ കിണർ 
സൈഫൺ നിർമ്മാണം - 15,00,000 

- 37 ,500 


17 ,500 


25,000 


12,500 


10 ടി - കക്കോടി യിലുള്ള സബ് ഡിവിഷൻ 

- ഓഫീസ് അറ്റകുറ്റ പ വ ത്തി - 5,00 ,000 
11 ടി - അന്നശ്ശേരി ഫീൽഡ് ബോത്തിയുടെ 

അടി യ തിര അറ്റ കു റ്റ പവ്യ ത്തികൾ 
- 4,00,000 


23 ടി ടി ടി ഇട തു ക ര മെയിൻ കനാലില 

ചെയിനേജ് 0/850 കി. മീ. യിലെ താഴത്തുവയൽ 
അക്വ ഡ ക ടി ന്റേയും ഇരു ഭാ ഗ ങ്ങ ളിലുള്ള 
കനാലിന്റേയും അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവൃത്തി-- - 11, 00,000 

| 27, 500 


| 10 ,000 
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ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 8 - നും 
- 1,400 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 2 , 5 , 6 , 9, 18 ഇവയ് ക്ക് 
- 1, 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - നും 12- നും - 1,200 + വാറ്റ്, 
കമനമ്പർ 4 , 10, 13, 17 ഇവ യ് ക്ക് - 1000 + വാറ്റ് 
കമനമ്പർ 14 , 16 , 20 , 21, 22 ഇവയ്ക്ക് 2 , 300 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 15 - ന് - 2,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 19 - ന് - 2,000 + 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 23- ന് - 1, 700 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക് 
- 800 + വാറ്റ്. 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ, ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള 6 പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില ഒടുക്കിയാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


-- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ജലസേചന വകുപ്പിലും 
നിലവിലുള്ള ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ 
ഏതൊരു ദർഘാസും നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയും 
സമയവും കമനമ്പർ 1 മുതൽ 13 വരെ 18 - 1- 2012 , 3 മണി 
വരെ, ക്രമനമ്പർ 14 മുതൽ 23 വരെ 20 - 1- 2012 , 3 മണി വരെ. 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള കാലാവധി - ക മ ന മ്പ ർ 
1, 2, 5 , 6, 8, 9, 18 ഇവയ്ക്ക് 3 മാസം., ക്രമനമ്പർ 3, 4 , 7, 
10 , 11 , 12 , 13 , 17, 19 ഇവയ്ക്ക് 2 മാസം, ക്രമനമ്പർ 14 , 15, 
16 ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം., ക്രമനമ്പർ 20 - ന് 7 മാസം, ക്രമനമ്പർ 
21, 22, 23 ഇവയ്ക്ക് 9 മാസം. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കുറ്റ്യാടി ജലസേചനപദ്ധതി 
പേരാമ്പ്ര , കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


